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Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning. Noord 2 te Franeker 


Wij hebben op 5 augustus 2016 voor de volgende aanvraag de beslistermijn verlengd met maximaal 
6 weken: 


Noord 2, 8801 KP Franeker voor het vervangen van luchtbehandelingsinstallaties en installaties ten 
behoeve van warmteopwekking, het vervangen van dakbedekking en het aanbrengen dakveiligheid- 
voorzieningen (registratienummer: 0-2016-0098) 
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